138 Pedale pedals 


u 


City/Komfort-Pedale „Gummikralle 


Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage 
# 260 020 00 Achse: Cr-Mo 

Lager: Kugellager 

Größe: 108,2 x 71,4 x 32,5 mm 

Gewicht: 392 g / Paar 


Mit deutschem Prüfzeichen 


#260 01500 anthrazit 
# 260 02000 schwarz VE = 10/50 Paar 


City/Comfort-Pedal „Gummikralle” 


Body: plastic, one-piece, Kraton top 
Spindle: Cr-Mo 
Bearing: ball bearing 

# 260 015 00 Size: 108.2 x 71.4 x 32.5 mm 
Weight: 392 g / pair 


With German homologation 


#260 01500 anthracite 


wellgo #260 02000 black Unit = 10/50 pairs 

City-Pedale 2K City-Pedal 
Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage Body: plastic, one-piece, Kraton 
Achse: Stahl Axle: steel 
Lager: Gleitlager Bearing: ball-less bearing 
Größe: 111x 70 mm Size: 111x 70 mm 
Gewicht: 355 g / Paar Weight: 355 g / pair 
Mit deutschem Prüfzeichen With German homologation 
# 260 170 00 schwarz-grau VE = 10/50 Paar #260 17000  black-grey Unit = 10/50 pairs 
Touren-Pedale Touring-Pedal 
Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage Body: alu, one-piece, Kraton top 
Achse: Cr-Mo Spindle: Cr-Mo 

' N Lager: Kugellager Bearing: ball bearing 

ER Größe: 113,1 x 75,1 x 29,1 mm Size: 113.1 x 75.1 x 29.1 mm 

- Gewicht: 466 q / Paar Weight: 466 9 / pair 

Mit deutschem Prüfzeichen With German homologation 
“ #260 132 00 VE = 10/50 Paar #260 13200 Unit = 10/50 pairs 
wellgo - 
Touring Pedal Touring Pedal 
Gehäuse: Kunststoff schwarz mit grauer Anti- Body: black plastic with grey non slip 
Rutsch Auflage tread 

Achse: Cr-Mo Axle: Cr-Mo 
Lager: Kugellager Bearing: ball bearing 
Größe: 105 X 80 X 25 mm Size: 105 X 80 X 25 mm 
Gewicht: 350 g / Paar Weight: 350 g / Paar 
Mit deutschem Prüfzeichen With German homologation 
# 260 18700 VE = 10/50 Paar # 260 18700 VE = 10/50 pairs 


wellgo 
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